ZBIGNIEW: 


Dronka 


LEKARZ MEDYCYNY 


CZŁONEK ZWIĄZKU AUTORÓW I KOMPOZYTORÓW 
SCENICZNYCH 


NAJUKOCHAŃSZY MĄŻ 


przeżywszy lat 62, zmarł nagle w Krynicy dnia 14 sierpnia 
1982 roku. 


Wyprowadzenie zwłok z kaplicy na cmentarzu Rakowickim 

na miejsce wiecznego spoczynku do grobowca rodzinnego 

nastąpi w czwartek dnia 19 bm. o godzinie 14.30, o czym 
zawiadamiają pogrążeni w głębokim smutku i żalu: 


ŻONA Z RODZINĄ. 


Nabożeństwo żałobne 


odprawione zostanie w czwartek dnia 19 bm. o godz. 9.00 
w kościele paraf. św. Szczepana. 


